23k             SUR LA TEMPERATURE DES HABITATIONS

Fenceinte, et mesure precisement, pour plusieurs sortes de clotures,
la propriete qu'elles ontde retenir la chaleur, en opposant une resis-
tance plus ou moinsgrande a son passage dans Fair exterieur.

Si le meine espace est echauffe par deux ou par un plus grand
nombre de foyers de differentes especes, ou si la premiere enceinte
est elle-merne contenue dans une seconde enceinte separee de la pre-
miere par une masse d'air, on determine suivantles mernes principes
le degre de Fechauffement et les temperatures des surfaces. Les solu-
tions generales de ces deux questions ont ete rapportees dans le
Memoire. On suppose dans la premiere un nombre indefmi de foyers,
qui different par leurs temperatures et leur etendue; on suppose dans
la seconde un nombre indefmi d'enceintes qui different par Fespece
de la matiere et par la dimension.

Les expressions que cette analyse foumit montrent clairement
Feffet de chaque condition donnee. On voit, par exemple, que des
enveloppes solides separees par Fair, quelque petite que soil leur epais-
seur, doivent contribuer pour beaucoup a Felevement de la tempera-
ture. On reconnait aussi qu'en divisant I'enceinte en plusieurs autres,
en sorte que Fepaisseur totale demeurat toujours la meme, on procu-
rerait, avec le meme foyer, un tres haut degre d'echauffement, par la
separation des surfaces,

Plusieurs des resultats que Fon vient d'indiquer etaient devenus
sensibles par Fexperience meme. II est difficile, en effet, qu'unlong
usage ne fasse point connaitre des resultats aussi constants. La tlieorie
actuelle les explique, les ramene a un meme principe et en donne la
mesure exacte. Au reste, toutes les remarques qui precedent sont
beaucoup mieux exprimees par les equations elles-memes; il n'y a pas
de langage plus distinct et plus clair. On aurait omis cette enumera-
tion, s'ilne s'agissait point ici d'une question qui n'a pas encore et6
traitee, et surlaquelle il peut etre utile d'appeler Fattention.

8, 00 sait que les corps animes conservent une temperature sensi-ce. II exprime la qualite phy-
